جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
5 له رمز المدرسة : 1200 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائح الامتحانات العامه اسك الم لد 
المديرية : الرصافة الثانية نج الا راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة اقرأ الاهلية للبنين 


_ 1 | 142911200001 || امجد حاتم حسين لعيبي 0000 |[ 41 | 25 | %3 | 22 | 
| 2 | 1421911200002 | سجاد كريم رحيم كاطع 0000000 | 51 | 41 | 3&6 | 50 | مسل | 0 
| 3 | 1421911200008 | سلام هاشم شاتي قاسم ___| 50 | 24 | 25 | 20 0( 

_ 4 | 1421911200004 _| عباس تحسين كريم جعفر 00000 | 56 | 50 | 50 | 6 | مل | 00 
_ 5 | 1421911200005 | علي الهادي رائد هادي حسين______| 87 _ | 86 _ | 82 | 9 | نيع | 46 _ 
| 6 | 14219112000066 | علي محسن احمد محسن ||| 50 | 28 | 3 | %8 _ 
_ 7 | 1421911200007 | مصطفى عدنان جدعان نجم 00 | 58 | 50 | 3 | 33 | مسل | 0 
8 | 1421911200008 _| مصطفى فاضل عوني كاظم _______| 50 | 30 | 29 | 321 

9 | 1421911200009 _| موسى خالد جبر معيجل 10000 | 51 | 3 | 33 | 38 | 

| 10 | 1421911200010 | نوار جبار خلف فريج __| 68 | 32 | 39 | 50 | مل | 0 _ 
الناجحون 
نسبة النجاح 


اسشرعون | اتتجحون | اعون | رسن | اتسية وة 























برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


